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VI.  Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
diesen Zustandsgebieten (z. B. bei —50°, —100° C) kleiner isfc als bei 0° C.
Nicht zur inneren Energie der Korper zu rechnen ist die etwaige Bewe'gungsenergie (m^2/2), die der Korper vermoge-seiner bewegten Masse besitzen kann. Dieser Wert spielt vielmehr die Kolle einer auBeren Arbeit, wie bei den Stromungsvorgangen gezeigt wird.
Im folgenden wird unter der inneren Energie U eines-Korpers die Summe der Warmemengen und mechanischen Arbeiten (im WarmemaB) verstanden werden, die eine-bestimmte Gewichtsnienge, z. B. 1 kg des Korpers nach auBen abgeben kann (oder von auBen aufnehmen muB)» wenn er aus dem vorliegenden Zustand in den Normal-zustand iibergefiihrt wird.
Die Energie als Zustandsgrofle. Soil die vorstehende Begriffs-bestimmung der Energie eindeutig sein, so muB es zum gleichen
Wert von U f iihren, auf wel-chem Wege, d. h. mittels-welcher Zustandsanderungen der Korper in den Normalzu-stand iibergefiihrt wird.
Ein Gas im Zustande Ay Fig. 187, bestimmt durchj?, vr jP, kann man z. B. duroh adiabatische Ausdeh-nung auf die Normaltemperatur 0° C bringen, Punkfc B. Von B aus kann es duroh isothermische Verdichtung' Fig. 187.                        auf den Normaldruck pQ ge-
bracht werden.   Bei der Aus-
dehnung wird die Arbeit 1^ geleistet, bei der Verdichtung die Arbeit L^ aufgenommen und eine Warmemenge Q entzogen. Die gesamte^ Energieanderung ist somit
Nach Abschn. 23 ist aber fiir Gase
Q=AL<2,   somit wird U=ALi.
Die Energie eines Gases ist also identisch mit der absoluten Arbeit^ die von ihm geleistet wird? wenn es sich adiabatisch von der An-fangsteraperatur bis zur Normaltemperatur ausdehnt. Ist die An-fangstemperatur gleich der Normaltemperatur, so ist also die innera Energie gleich Null, wie hoch auch der Gasdruck ist. Wenn ein Gas bei beliebiger Temperatur isothermisch ausgedehnt oder ver- werden, iiber deren Existenz bis dahin nichts bekannt war. Arbeitswert hat auch diese Energie, sofern sie als War me auftritt, nur insoweit, als ihre Temperatur die der Umgebung iibertrifft. Mit den neuesten, besonders reinen Radiumpraparaten erhielt man •erne Warmemenge von 132,B Cal. stiindlich fur 1 kg Radium, wenn die ge-samte Strahlung in Warme umgesetzt wird.
